श्रीमती स्मिता र. ढगे, उप कार्यकारी अभियंता, मार्ग 
प्रकल्प विभाग, अमरावती यांचा राजीनामा मंजूर 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांक-राजीना-२०१८/ प्र.क्र.३३ /सेवा- 2 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक- २४ मे २०१८. 


वाचा: शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही १०९२/१०३२/प्र.क्र. 3३/९२/८, 
दिनांक ०२ डिसेंबर, १९२९७ 


शासन आदेश 


सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती अंतर्गत कार्यरत असलेल्या श्रीमती स्मिता 
र. ढगे, उप कार्यकारी अभियंता, मार्ग प्रकल्प विभाग, अमरावती यांनी त्यांच्या वैयक्तिक अडचणीच्या 
कारणास्तव राजीनामा मंजूर करण्याबाबत दिनांक २१.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये विनंती केली आहे. 
उक्त शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार श्रीमती स्मिता ढगे यांचा राजीनामा स्विकारण्यात येत असून 
त्यांना दिनांक २४.०५.२०१८ (म.नं.) पासून शासनाच्या सेवेतून मुक्‍त करण्यात येत आहे. 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेतांक २०१८ ०५२४१७४८२३२३८५१८ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Arvind Jagannath ली 
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(अ.ज.कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

२. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

३. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

४. मुख्य अभियंता ,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती 

५. श्रीमती स्मिता र. ढगे, उप कार्यकारी अभियंता द्वारा मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
६. कार्यासन आस्थापना-१/२/३ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. कार्यासन सेवा-२, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. (निवडनस्ती) 


